E-BIKE HZÆRCLUL ZS 


NIZZA DI2 F8 m 2099.00 € 


Farbe sedanschwarz 


Rahmenformen 
Herren Zentralrohr 
28“ / 48, 53, 58, 61 28“ / 46, 50, 55, 60 
STOPS 
Elektrischer Antrieb 
Motor Shimano Steps Mittelmotor mit Freilauf Felgen Ryde ZAC 19SL, Aluminium 
Nabe (vorne) Shimano Acera 
Akku Varianten 418 Wh / 11,6 Ah Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf 
Lenker Metro Comfort, Aluminium 
pr . Griffe Terry Bios Relax 
Spezifikationen Vorbau Aluminim, verstellbar "Toolless" Artikel N 
Rahmen Aluminium 7005 Sattel Selle Royal Lookin Moderate (HE), Relaxed (WA) rtikel-Nummern 
Gabel SR Suntour NEX-E25, tapered, mit Lockout Sattelstütze Patent, Aluminium Räder Form RHcm Farbe Artikel 418 Wh 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Herren 48 sedanschwarz 26431648 
Schalthebel Shimano Steps Di2 Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED 28 Zoll Herren 53 sedanschwarz 26431653 
Kettenradgarnitur Shimano Steps 38 Z. Rücklicht Busch & Müller Toplight flat 28 Zoll Herren 58 sedanschwarz 26431658 
Kette KMC Gepäckträger l-Rack system, integriert, mit Spannband 28 Zoll Herren 61 sedanschwarz 26431661 
Bremshebel Magura Schutzbleche SKS, Kunststoff 28 Zoll Zentralrohr 46 sedanschwarz 26431846 
Bremsen Magura HS-22, hydraulische Felgenbremse Ständer Aluminium, Hinterbauständer 28 Zoll Zentralrohr 50 sedanschwarz 26431850 
Bereifung Schwalbe ENERGIZER LIFE 40-622, K-Guard Pannenschutz Schloss AXA Victory 28 Zoll Zentralrohr 55 sedanschwarz 26431855 
Speichen Niro, schwarz Gewicht XXX kg 28 Zoll Zentralrohr 60 sedanschwarz 26431860 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


